DE 
CURA 
ÇAOSCHE 
COURANT. 


Deel XXXIV. 
ZATURDAG den oden DECEMBER 1b43 
No. 49. 


Publieke Verkoopiug. 


p|E ondergeteebend.m JACOB ABRA- 


HENRIQUEZ, als speciale aemaLMigden 
van den Heer SAMUEL FtiANCOIS 
MARTYN, zuilen op Maandag, den 23 
December aanstaande, vóór het Pakhuis 
van den eersten oudergcteekende, by pu. 


\blieke opvaihng doen verkoopen : 


EEN STUKGRONDS, met het daar- 


op staande Woonhuis, gelegen alhier in da 
Indiaansche Ranclie, Oost divisie, derde 
District. 


Curacao den 20 November 1846. 


Jb. Abm. JESURUN qq. 
___ IL C. HENRIQUEZ qq. 


rpHE undersigned beg to inform their 
"*■ 
fnends and the public of Curacao, that 


they bave juatreceivcd a large assortment 
of British manufactured gooda suitablofor 
the dcmand in that island. 


These goods were selected by their 


partner Mr. /. NEISH, who arrived here 
lately, and are laid in at such prices as to 
enable the undersigned to ssil lhem at 
unusually low rates. 


JAMES CAVV & Co. 


S«. Thomas 4th November 1846. 
fiE ondergeteekenden brengen hierby 
■ 
-'ter kennis van hunne vrienden en het 


publiek van Curacao, dat zy thans een 
groot assortement Britsche manufacturen 
ontvangen hebben, welke zeer geschikt 
zyn tot verkoop op dat eiland. 


Deze goederenzyn door hunnen vennoot 


den Heer J. NEISH, die onlangs alhier is 
aangekomen, uitgezocht 
en tot zoodanige 


pryicn verkregen, dat de ondergeteeken- 
den in staat zyn ddielven tot een buiten» 
gewonen lagen prys te kunnen verkoop^:* 


JAMES CAW & Co. 


St. Thomas den 4 November 1846. 


I jE Prokureur desKonings by herhaling 
*^opgemerkt hebbende, dat de inuezetc* 
nen dezer plaatse, slrydig met de daarte- 
gen beslaande 
bepalingen, varkens 
by 


voortduring langs de straten laten los loo 
pen, heefi hel uil dien hoofde doelmatig ge- 
acht, hen aan de onwettigheid dier hande- 
ling te herinneren, de tegen dezelve uitge- 
vaardigde publicatie van den 5 Ju'y 1809 
by deze gelegenheid hierin optenemen en 
allen en eenen iegelyken te waarschuwen, 
dat de uitgeduide verordening met alle 
strengheid zal gehandhaafd worden. 


KOPY. 


(L. S.) 
Van wegens den WelEdelen 


Achtbaren HeerBri.adier 
Generaal John Thomas 
Layard, Lieutenant Gou- 
verneur en Commandant 
en Chef in en over het 
eiland Curacao en onder 
hoorigeDistricten Bonaire 
cn Aruba, Vice Admiraal 
en President van alle Ho- 
ven &c. «Sec. &c 


Asn allen de genen die deze zullen zien 


olie horen lezen (salut) doen le weten. 


Nadcmaal Zyn WelEd. Achtb. denLieu- 


tenant 
Gouverneur en Commandant en 
Chef met de grootste verwondering is ko- 
men te ontwaren dat sommige der Inwo- 
ncren dezes Eilands, niettegenstaande de 
daartegen geEmaneerde Publicatien van 
den 25 September en 23 November 1761, 
vn renovatien van dien van 17 October 
.774, den 4 Maart 177G en 
11 Augustus 


1602, echter nog blyveu continueren, hun- 
ne vailens langs de straten en publieke 
wegen te laten los loopen, tot grote inco- 
mediteii e» overlast dergoede Ingezetenen 
M slrydig tegens alle goede politie. 


Zo is het, dat wy daarinne zoo veel mo- 


gelyk willende voorzien, by deze naderre- 
noverende devorcngem.lde Publicatien op 
nieuw aan de Eigenaars dertehen ordon 
neren en gelasten, diebinnen hunne Erven 
liehoorlyk op schot te houden, op poene 
dat alle dezelven welke op straat, zo m de 
stad, Over»yde, Pie.termaay al» Scharlo 
agt dagen na de.e Publicatie lo»Ioope n(-e 
lullen gevonden worden, «uilen worden 
aangehaald en geconfisqueerd. 


Permitterende aan alle en een iegelyk 


dezelven vry te mogen doodslaan of dood- 
steken, cn des goedvindende na (ig te ne- 
men, zonder deswege in enige vergoeding 
gehouden te zyn. 


Gegeven onder myn Hand en Wapen 


ïcgel op het Gouvernements Hui» le Cu- 
£3930 den 5 dagvau Julyin bet jaaronzes 
Heren 1808 en van Zyn Majesteit8 Rege- 
rmg hot 4tf.. j.ar. 


(wasgetee.end) 
J. T. LAYARD, 


Lieut. Gouv. 


Terordonnantie van ZynWelEd.Achlb. 
(was geteekend) 
Jou-v Robektson, 


Ged. Sec. & Griff. 


Vertaald dóór my, 
A. fc>. 1>e_»vali,e, G. I. 


Gepubliceerd binnen het Fort Amster 
dum eu in Willemstad den 5 van voorzei- 
de inuand en jaar. 


(was gei.ekend) 
Wm. Pbince, 


a.ged. Sec.»fcGiirT. 


Curacao den 1 i,tceii»-er 1846. 


Et- 1rokureur ues rvunin^B, 
Mr. H. W. LE QUAKTEL. 


rpER verzending naar Nederland perl 


"*■Zyner Majesteit» Brik de Pyl, ial erl 
ter Koloniale Secretary alhier een Brie- 
venzak worden opgemaakt, dewelke op 
Zaturdag den 5 December e. k. des na- 
middags te 3 ure zal gesloten worden. 


Curacao den 24 November 1846. 


De Commis, belast met de 


Post directie, 


JOHN C. GAERSTE. 
— 


, 


, 
Naar Jimsterdam 
Het Nederlandsche Kofschip 


iTS^ 
HUNDEREN, 
SU-g Kapitein K. OUWEHAND. 


Te 
veitrekken op Maandag, den 14 


December 
e. k. 
Voor vracht en pasa- 


gie vervoege men zich by 


G. W. HELLMUND. 


Curacao den 27 Novemoer 1846. 


ÜE ond»r^eteekende maakt hierby be- 


kend, dal'hy den Heer C. S. Gorsiba 


aangesteld heeft als zyne gevolmagtigde 
alhier. 


Curacao den 27 November 1846. 


H. SCHORRENBERG. 
TÏb KOOP 


af 1. 20. contant, 


GOEDE, GAVE en DROOGE MAÏS 
by 
D. A. JESURÜN. 


Cura<?ao den 19 November 1846. 
Publieke Verkooping. 


DE 


ondergeteekenden JACOB ABRA- 


HAM JESURUN en HAIM COHEN 


HENRIQUEZ, speciaallyk belaßt met de 
liquidatie «an 
den Boedel hunner moe- 


der Mevrouw Deweduwe Esthkr van 
Abraham van Jacob Jusurun, sullen op 
Maandag, den 28 December aanstaande, 
vuór het Pakhuis van den eersten onder- 
geteekende, by publieke opveiling doen 
verkoopen: 


De wel bekende PLANTAADJE 
KLEIN ST. MARIE, door de wande- 
ling RIF genaamd, geleg< n in de West 
divisie dezes eiland», aan het binnenwater 
van St. Marie, met uitgestrekte Zoutpao- 
uen en de opstallen van een nog kort gele- 
den nieuw opgebouwd en zeer wel ingerigt 
Woonhuis en Magazyn, ben-.vens eene in- 


OPROEPING. 


DE 


Commissie van indeeling tot, en vry- 


stelling van de Schutterlyke dienst met 


harejaarlyksche zilting in het begin der 
maand December e. k. eenen aanvang zul- 
lende ma<en, zoo worden by deze opge- 
roepen alle jongelingen,welke met 1°. Ja- 
nuary des aanstaanden jaars 1847 den ou- 
derdom van 18 jaren zuilen heboen bereikt, 
alsmede degenen, welke uithoofde van uit- 
landigheid nog niet ingedeeld zyn gewor- 
den en zich thans alhier bevinden, om te 
verschynen vóór gemalde Commissie tegen 
den 7 der evéogemejde maand December, 
des voormid 'ag» Ie halfrif ure, ten Gou- 
vernements huize binnen het fort Amster- 
dam, ten einde naar gelan» hunner woon- 
plaatsen, by de ondeisclieidene Korpsen 
Schuttery en Landstorm respectivelyk te 
worden ingedeeld 


Curacao dn 18 November 1846. 
De MajoorKcmmandant van do 


Schuttery en denLandstorm, 


I. J.RAMMELMAN ELSEVIER Jr. 


_ entarig van eene groote hoeveelheid Zout, 
*cc, eni. 


Een ?etal van VYFTIG JONGE EN 
WERKBARE TUIN SLAVEN; en 


EEN HUIS EN ERVE, staande en 


gelegen alhier inde Willemstad, in da Iste 
Wyk No. 66, beoosten de Keukenstraat. 


De Koopbrievcn van de ophemelde ef- 


fecten en de inventaris van de plantaadje 
I'ggen ter visie van belanghebbenden ten 
Vendu kantore dezes eilands. 


Curacao den 20 November 1846. 


Jb. Abm. JESURÜN qq. 
H. C. HENRIQUEZ qq. 


Publieke Verkoopiag. 


DE ondergetekende JACOB ABRA- 


HAM JUSURUN en HAIMCOHEN 


HENRIQUEZ, als speciale gema^ti^den. 
van den Heer JAN PEüRO VAN ÉY- 
KEN, zullen op Maandag, den 28 Decent- 
ber aanstaaude, vóór het Pakhuis van den. 
eersten ondergoteekende, by publieke 
op- 


veiiing doen verkoopen: 


Een stuk gronds genaain! SCHOON' 
BOOM, thans de VERGENOEGING, 
met den opstal van een Stroohuis, gelegen 
alhier in de Oo*t divisie. 


Eeh ditto met het daarop staand Stro- 
huis, mede gelegen alhier m du Qjst dtvi» 
sic, Iste District. 


Curacao den 20 November 184C. 


Jb. Abm. JESÜRüNqq. 
H. C. HENRIQUEZ qq. 


CURAÇAO. 


Vaartuigen in- en uitgeklaard in de laat- 


ste acht dagen. 


INGEKLAARD. 


Nor. 27 om. brik C. H. Appleton, E. Bradford, New 


Orleane, 


—30 sp. gol.Reyna Gobcrnadora, R 
del Gallego, 
Mansanilia. 
-—— 


ven. gol. Corina, J. Faneytc, Po. Cavello. 
— am. brilt MaryEllen, J. M. Loud, New Yorlt. 
am. brik Argua, M. P. Ricb, Naw Vork. 
Dee. 
1 ned. gol. Transit, W. C. Gaerate, St. Thomas. 


——— ven. gol. Trimmer, J. H. Hart, St. Thomai. 
—— 


2 ven. bark Anna Isabel, IN. E. Dammers, Bo- 


naire. 


——— 


ven. sch. brikNapoleon, I. deBrot, Kingston. 


3 gren. gol. Diana, J.R. Mandez, Rio lluclia. 


UITGEKLAARD. 


Nov. 28 ned. gol. Aurora, J. H. de Groot. 
—— — ap. gol. Trea Hermanos, A. Torres. 
—-— ven. gol.Dos Hermanoa,E. Kamirea. 
Dcc 
1 am. gol.Arm Rebecca, W. H. Clark. 


——-— ven. gol. Trimmer, J. H. Hart. 
— 
2 ned. gol. Maria, J. Blan. 
-— 


3 am. brik Argus, M. P. Rich. 


— 


am. brik C. H. Appleton, E. Bradford. 


—— 


4 ven. scb. brik Napoleou, I. de Brot. 


SCHYNGESTALTEN 
DER 
MAAN. 


DECEMBER 
1846. 


V» M. Woensdag den 2 te C u. 10 m. 'savonds. 
L. K. Donderdag den 10 te 4 u. 40 m. 'anamidd. 
N. M. Vrydag den 18 te 8 u. 6 m. 'amorgens. 
E, K. Vrydag den 23 te 2 u. Om. 'snachts. 


Verleden Zaturdag, den 28 November, 


is deKoloniale Schoener Heniuette Eli- 
sabeth gevoerd door kapitein Meijer, uu 
deze haven naar Suriname vertrokken en 
ais passagiers met 
dezelve de Heer H. 


Schorrenberg, Officier van Gezondheid 
lsteklasse, ZynEd. ichtgenojt en dochter ; 
de Heer J. S. de Quartel, 2deLuitenant 
by het Balaillon Jagers Nu. 27, en echtjjc- 


noot; Mejufvrnuw J. M. 
E. 
van 
des 


Metjlen en Mejufvrouw E. J.Pebseval ; 
alsmede eenige slaven en bedienden. 


In eene Courant van St.Kruis, van den 


19 der jongstverloopene maand, wordt ee- 
ne lyst gevonden der vaartuigen, welke in 
den orkaan van den 10 en 11 October, in 
de haven van Havana verongelukt zyn of 
schade geleden hebben. 
Deze lyst beslaat 


meer dan drie kolonnen en niet alleen het 
getal, maar ook de namen der vaartuigen, 
welko vergaan zyn en schade geleden heb- 
ben. 


Het getal koopvaardyvaartuigen, welke 


gezonken en op strand geworpen zyn be- 
loopt op 79 ; te weten : 10 britsche, 19 a- 
meri*aansche, 33 spaansche, 2 russische, 
2 bremers, 4 deensche, 2 bel-jische, 
1 
ne- 


derlandsch (h>t schip Carrier, vergaan), 
4 fransche, 
1 oostenryksch en 
1 bratili- 


aansch. 
Hierby worden opgegeven, zon- 


der eenig getal te bepalen, deRegla Ferry 
stoomvaartuigen en de Matamas stoom- 
vaartuigen, waarvan eenige gezonken en 
eenige onbruikbaar op strand zyn. 


Onder de oorlogschepen worden onder 


anderen opgegeven: het fransche fregat 
Andromède van 60 stukken geschut, kom- 
mandant 
schout by-nacht La Place, op 


strand geworpen; 
de fransche 
korvet 


Blonde, 22 
stukken geschut, op strand, 


masteloos, geheel verloren ; het fransche 
stoomschip Tonnere, masteloos en andere 
zware schade ; de spaansche brik Conslitu- 
cion, 10 stukken geschut, lot stukken ge- 
slagen; de spaansche brik La Horde, op 
strand; het spaansche stoomschip Monte- 
zuma, op strand, fokkemast en boegspriet 
verloren. 


Het koninklyke Stoompakketschip da 


Thames heeft, met nog drie andere vaar- 
tuigen, dezeu orkaan voor desselfs tuners, 
in de haven van Havana, zonder «enige 
schade ie lyden, uitgestaan; anders zyn, 
van omtrent twee 
honderd vaartuigen, 


welke op den avond van den 10 October 
in die haven la^en, weinige tonder schade 
afgekomen» 


Volgens de bescliryving vau den kom- 


mandant van de Thames moet do ornaau 
allerhevigst geweest zyn. 
De kaden ca 


werven hebben «ware seinde geleden en 
waren overdekt met vernielde voirwer- 
pen. 
De stad heeft, vergelykender wys 


genomen, weinig, doch de voorsieden, 
ia- 


zonderheid Colon, Cerro, Horcon en het 
Lazaret, zeer veel geleden 
In Ue^la is 


de vernieling ontzettend. 
Onder de rui- 


nen van eén woonhuis alleen heeft man H 
lyken uitgehaald. 
Men wist nog niet uut 


zekerheid het getal te bapalen vau ram- 
schen, welke er het leven by verloren h:'J- 
ben; men vreesde dat dit getal groot zal 
zyn. 
De Schouwburg Tacon hseft iware 


schade geleden; 
een 
ander 
voomama 


schouwburg is geheel in ruïac. 


Op het oogenblik, dat de orkaan het he- 


vigst was, stond de Barometer op27», 7i'; 
in 1844 OP 28% 42. 


Naar 'u'd van Le Courricr des Etats 


Unis van den 10 November hadden er 
meer dan vyfijg menschen het leven in 
den orkaan te Havana verloren, en was 
hetfransche admiraalschip op den 19 Oc- 
tober vlot geraakt; zoo mede de spaan- 
sche oorlogßvaartuigen, welke op strani 
geworpen waren. 


In Le Courrier van den 7 Novem- 


ber vinden wy hel volgende onder liet 
hoofd vao: 


Orkanen en Aardbevingen. 
"lede- 


re aankomst van vaartuigen brengt ons ly- 
dingen aan van nieuwe ongelu.ken, welke 
het tydstip van de Eqmnox gekenuurst 
hebben» 


" Op Barbados, Tobago, St. Vincmt en 


Domini1 ue hebben zware stormen gewoad 
en overal sporen van verwoesting aan d3 
zeekusten en steden nagelalen, «onderech- 
ter de tv'og'e van hevigheid der orkanen 
van de go|f »an Mexico bereikt te hebban. 
De Turksche eilanden hebben ook hun 
stormweer gehad en do ioutpanuen al- 
daar hebben zware schade geleden. 


" Op Trinidad heeft men op den 7 Sep. 


tember een hevigen senoa vau aardbeving 
ondervonden. 
Meest al de huiden in de 


stad hebben meer of min schade geleden. 
Op den 10 heeft muit andermaal eeuea 


BEKENDMAKING. 


KOLONIALÊTsËCRETARY. 
Curacao den 30 November 1846. 


TT>Y beschikking van heden No. 513 is, 
■ 
"-'ten gevolge van hetoverlyden van den 


Heer Willem Prince Janszn., Klerk van 
den Islen rang, door den Heer Gezag- 
hebber 
bevorderd: i°. tot Klerk van den Isten 


rang: de klerk van den 
2den rang M. N.Lourensz. 


2°. tot Klerk 
van den 2den 


rang: de Klerk van den 
3den rang J J. Dam; en 


benoemd: tot klerk van den 3den rang: 


J.F. K. van Eps. 
De Koloniale Secretaris, 
I. J.RAMMELMAN ELSEVIER Jr. 


KOLONIALE SECRETARY. 
CuraQao den 4 December 1846. 


I^AMENS 
den 
Heer 
Gezaghebber 


» ' wordt aan 
belanghebbenden bekend 


gemaakt, dat het Bestuur, ter beschikking 
pesteld heeft van de Heeren Officier van 
Gezondheid der Iste klasse by het Garni 
zoen en Hospitaal alhier H. J.Hille ; Stads 
Chirurgyn en Officier van Gezondheid, 
P. Koentze en N, Rojer Med. Chir. et Ar- 
tis Obst. Doctr. eene van de overkust, ont- 
vangene hoeveelheid koepok stuf. 


De Koloniale Secretaris, 


I. J.RAMMELMAN ELSEVIER Jr. 


KOLON IAI .E SECRETARY. 
Curacao den 4 December 1846. 


7^AMENS den Heer Gezaghebber de- 
-*-^ zer kolonie wordt by deze bekend 
gemaakt, dat de zetting van het brood 
voor 
de 
volgende 
week, 
eindigende 


den 12 dezer als volgt is bepaald : het 
brood van vyftien Cents moet 18} Oneen 
wegen en van mindere pryzen naar even- 
redigheid ; zullende hetzoogenaamde fran- 
eehe brood van den Voormelden prys een 
once minder mogen wegen; op poene als 
by de Publicatie van den 16 Maart 1824 
ts vastgesteld. 


De Koloniale Secretaris, 


T. J.RAMMELMAN ELSEVIER Jr. 


Administratie vanFinancien. 
WORDT bekend gemaakt, dat er op 


aanstaanden Dingsdag, den 8 dezer, 


verkocht tal worden een' Wissel op het 
Ministerie *an Marine,groot Vier honderd 
acht en twintig Gulden zeven en zestig en 
een halve cent (’ 428. 67£ ), betaalbaar 
deitig dagen nazigt. 


Die daarin gading h bbcn, kunnen 
zich 


ter opgemelde Administratie met beslote- 
re bilj' tten van inschryting vervoegen op 
den gezegden 
datum, des voormiddags 


uiterlyk te elf ure. 


Curacao den 4 December 1846. 


Do Administrateur van Financien, 


H. KIKKERT. 


ADMINISTRATIE vanFINANCIEN. 


Publieke luschryving 


"1/ITEGENS de levering, by contract, 
'" 


voor by het Gouvernement aanneme» 


3yko aanbiedingen, van de natemeldene 
bcnoodigdheden voor het jaar 1847, te 
weten: 
van wp. planken en pp. ribben, balken en 


planken, ten behoeve der Landsma- 
gazynen; 
„ 
diverse artikelen en van versch 
ö««<»- 


-pen nfLamsvleesch, ten behoeve van 
het Militaire Hospitaal ; 
„ 
drinkbaarPutwater, ten behoeve der 
forten Amsterdam en Rif, der bezet» 
ting van 
het fon Beekenburg en van 


het Militaire Hospitaal; 


en verder 


wegens het bakken van Brood, ten behoe- 
ve van hei Militaire Garnizoen, &c. 


De genen, die hierin gading hebben, 


kunnen »ich op Dingsdag, den 22 dezer, 
des voormiddags, uiterlyk te elf ure, met 
beslotene 
biljetten vervoegen 
ter opge- 


melde Administratie, alwaar men zichom. 
treilt de wyze van levering als andeiszws, 
zal kunnen informeren. 


Curacao den 4 December 1846. 


De Administrateur van Financien, 


H. KIKKERT. 


De Curacaosche Courant. 


ADMINISTRATIEvan FINANCIEN- 


' 


Publieke Inscliryviug 


VV"EGENS den verkoop voor 
by het 
" Gouvernement aanuemelyke aanbie- 
ding van 
"240 pinten Behenoüe, te bezigtig^n by den 


Kolonialen Magazyn Meester. 


De genen, welke daarin gading hebben, 


kunnen zich ter opgemelde Administratie 
vervoegen op Dingsdag, den 8 dezer, des 
voormiddags uiterlyk te eif ure. 


Curacao den 4 December 1846. 


De Administrateur van Financien, 


H. KIKKERT. 


T£ KOOP 


By M. 4- 11. C. HENRIQUEZ. 


Echt Extrait d'odeur triple de Victoria ; 


Savon, of zeep in soorten; Potafieur a 
la Chinoise; Glazenkandelaars" onder Zet- 
ters ; porceleine Kopjes en Schotelijes met 
devis s, in 
soorten; dames necessaires ; 


Gouden, Zilveren en Stalen galvaniscbe 
Ringen; Mans en Dames Hoeden ; Indi 
sche roode Klapperljes ;Giliot en Benzons 
metalen Pennen ; beste soort Post Papier 
en gesneden papier in soorten ; Torpidos, 
lucht klappertjes; Mans en Dames Hand- 
schoenen ; Dames Schoenen; Morison's 
Pillen; 
llollandsche 
boter in 
vaatjes; 


Champagne, Madeira en Tenerif wyn; 
verscheidene soorten van Wyn in kisten ; 
Parfumerie $a. <$"«"» zynde allen versche 
en laatst alhier aangekomene goederen. 


Curacao den 4 December 1846. 
Publieke Verkoopmg 
f\ll aanstaanden Donderdag, 
den 
10 
*-'December, vóór het pakhuis van M. 
& 11. C. HENRIQUEZ, vau: 


Eene party Touwwerk, Wiegstoelen, 


Wyn in kwart pypeu en in kislen, Ver- 
mecelli,Raapolie, Oude Rum by Dauiejua- 
nen, Aardewerk, Latten, Zooiieder, Pro- 
visie en drooge goederen. _ 


Curacao den 4 December 181G. 


LYST van delerKolonialeSecietary liggende onatge- 
b'aldebrieven,aangebrugtBederldelaaiateachtdagèii. 
Anna Viuda Jenqui Brons-, Mord. dsMarcbena. 
wik. 
M.A. Correa Jr. 


Maria 
Gysbertha 
Schot- Helena Hoogluiter. 


borgb. 
Maria IneeaProfeet, 


Esther Jb.R. Monde». 
JanettoRobien. 


M. M. A. Correa. 
Uulena l'ribor. 


Samedy Jn.Jaüquee. 
Carmea de Op. 


Curacao den 4 December 1846. 


De Commis, belast metde 


post-direcüe, 


JOHN C. ÖAEUSTE. 


schok ondervonden. 
De»e aardbeving is 


ook op Grenada ondervonden gewordt-n, 
gein 
: ft men hier weinige schade 


daardoor geleden. 


" Op Sa«ua la Grande heeft de orkaan 
geduurd van den 10 tot den 13 September. 
De rivier was in deze drie dagen 15 voe 
ten gezwollen ; gelukkiglyk begon dezelve 
op den 14 te dalen en was op den 15 tot 9 
voeten gedaald. 
Deze zwelling heeft e- 


venwel vele schade veroorzaakt." 


Overstrooming te Norfolk. 
Onder 
dit hoofd beri»t Le Courrier van den in 
dat een hevige Noordwesten wind wel«e 
drie dagen lang te Nuifulk (Virginie) ge- 
woed heeft,er zware schade veroorzaakt 
heeft. 
Hel water rees tot eene buitenge- 


vione hoogte en overstioomde een groot 
gedeelte der stad. 
De pakhuizen en de- 


pots, welke digt by de kaden gelegen iyn, 
liepen onder water, waardoor vela goede- 
ren beschadigd werden. 


De dagteekening dezer drie dagen wordt 
hierby niet opgegeven; doch uit de vol- 
gende omstandigheid kan men opmaken, 
dat het in de eerste dagen van November 
heeft plaats gehad. 
Le Courrier zegt: 
"De zeelifdeu hebben ook zware verlie- 
zen geleden, en men verwacht droevige 
tydingen van ongelukken, langs de kusten, 
te vernemen. 


Het artikel wordt besloten met deze 


aanmerking : 
"■Overigens hoort men van 
niets anders spreken dan van rampen en 
ongelukkige voorvallen. 
Het slecht we- 
der, hetwelk wy ondervonden hebben en 
nog dagelyki in Nieuw Vork ondervinden, 
heelt zich zeer wyd uitgestrekt." 


De berigten uit het tooneel van oorlog 
1 


in 
Mexico, medegedeeld door de jongst 
£ 


ontvangene Nieuw Yorksche Couranten, 
' 
zyn van 
groot aanbelang. 
Men kan ' 
ook, zoo lang de wapenstilstand, gesloten ' 
Ie Monterey, duurt, van geene krygsver- ' 
rigtingen tusschen het leger van Generaal 
Tsylor en de Mexicanen vernemen. 
T 


Generaal Santa Anna was uit de hoofd» 
< 


stad met slechts 2000 man ruitery en 800 
i 


man mfai terie, eo bestemming naar San ' 
Luis Potosi vertrokken. 
Deze krygsmagt 
i 


is zeer onbeduidend om het leger van het ' 
ISoorden te versteri-en. 


Generaal Ampudia verdedigt zich we- 
( 


geus de overgave van Monterey met de 
| 


bewering, dathy gebrek had aan krygsbe- , 
boefttii. 
11y loemt ook over den gebo- 


den tegenstand tn stelt het verlies der A- 
uierikanen op 1500 man. 
Hy heeft eene 


proclamatie doen verspreiden, waarin de 
Mexicanen opseinepen worden, om zich 
onder zysen siandaardte verzamelen, ten 
einde de invallers uil hun grondgebied te 
verjagen. 


Generaal Salas.de President ad-inlerim, 


gedurende deafwezigheid van SantaAnna, 
heeft insgelyk» eene proclamatie doen af- 
kondigen, waarin 
de volgende zinsnede 


voorkomt: 


"Mexicanei 
! 
Monterey is gevallen 1 


Het wa? iiiet genoeg voor onze dappere 
landg, nouien om den dood te trotseren, 
gelyk zy gedaan hebben gedurende vier 
achtereenvolgende dagen; maar zy heb- 
ben ïich 
ook 
moeten onderwerpen aan 


aroote ontberingen en gebrek aan midde- 
len van verdediging. 
Hetvoornemen van 


den vyand, om bezit tan het 'and te ne- 
men, is blyübaar; doch het gouvernement 
heeft besloten om te overwinnen ofmet de 
Republiek len onder te gaan. 
Byzpndere 


ongelukken zyn van weinig belang." 


Hy herinnert den Mexicanen ook den 


toestand der Spanjaarden in den jongsten 
Fransche n oorlu^, die op het schiereiland 
de beenderen van vyf honderd duizendin- 
vallers verspreid hebben; en «ouden zy 
minder «yn dan hunne vaderen f " Neen," 
zegt hy," htt lydstip van handelen is daar; 
de natie verkiest dal er geen steen op elk- 
ander blyve, liever dan hareregten en sou- 
vereiniteit onder de voelen te *'en vertre- 
den; de onoverwinnelyke Generaal, ge- 
roepen om zich aan het hoofd der krygs- 
magt te stellen, heeft beslotenom de schan- 
de van zyn laud met te overleven." 


Deze proclamatie is gedagteekend 30 


September, en elRepubhcano van den 
1 


Oclober, bevat een beroep op de natie, 
hetwelu zeer nadrukkelyk is. 
Even als 


Gtriviaal Sulas haalt deze Courant den 


oorlog in Spanje tegen de Franschen aan 
nis voorbeeld, en *egt: " Het is met de 
Gu rillas, dat wy den oorlog teg^n de A- 
menkanen moeten voeren ; met dit stelsel 
kan men de talrykste en best geregelde 
krygsmagt vernielen; zonder dit, is de re- 
publiek verloren." 


Uit het bovenstaande blykt, dat de Mex- 


icanen verre af zyn om vredes voorstellen 
te doen, zoodat den Amerikanen geene an- 
dere kans overblyft dan den oorlog met 
nadruk voorlteietten. 


Er waren berigten van Monterey tot den 


160ctoberont vangen, waarin berigt wordt, 
dat Goncraal Santa Anna te San Luis Po- 
tosi was aangekomen. 
Men wist nog'niet 


wat hy beginnen zou ; hy zal misschien de 
vyanden laten voortrukken, en wanneer zy 
genoegzaam ver binnen in het land geko 
men zyn, als dan hen met zyne guerillas 
te bestoken; want men weet met zeker- 
heid, dat het tegen zyn zin was, dat Am- 
pudia Monterey verdedigd heeft; zyn ge- 
voelen was, om den vyand ongestoord te 
laten doortrekken. 


De Mexicanen hebben al de plaatsen 


tusschen Monterey en San Luis de Potosi 
,verlaten en verwoest, zoo dat de Ameri- 
kanen op hunnen togt naar deze plaats, 
nog ver af gelegen, alles met zich zullen 
moeten medenemen. 


Men heeft berigten ontvangen van Ge- 


neraal Kearny uit Nieuw Mexico. 
Zyne 


expeditien naar de plaatsen in het zuiden 
van Santa Fé, hadden goede uitkomsten; 
tyn stelselvan vreedzame verovering was 
hem wel gelukt; hy heeft zich by de slexi- 
canen teer bemind gemaakt. 
Na dat hy 


orde gesteld had in zyne zaken in Santa 
Fé, heeft hy eene expeditie van een klein 
getal troepen tegen Cahforniën uitgerust. 
Den 25 September zou hy van Santa Fé 
met 300 man geregelde troepen naar Ca- 
liforniën vertrekken, nemende den zooge- 
naamden weg van het zuiden. 


De Europesche berigien in de Nieuw 


Yorltsche Couranten loopen tot den 20 
October. 
Vroeger ontvangene Europe- 


sche berigten over Puerto Cabello en St. 
Thomas, waren tot den 16. 
In deze vier 


dagen waren er niet* van belang voorge- 
vallen. 


Het Stoompakketschip Trent was op 
c 


den 28 October van Santa Martha ver- 
s 


trokken en bragt te St. Thomas het be- 
< 


rigt 
aan, dat aldaar grootc ongerustheid 
i 


heerschtte, wegens de tyding dat Generaal 
i 


Flores, gewezen President der Republiek 
I 


Ecuator, van een der havens van Spanje 
! 


was vertrokken met 5000 man troepen, 
waarvan 500 man Engelschen. 
De be- 


slemming van deze expeditie was naar 
Nieuw Grenada ; en te Santa Martha wa- 
ren er door het gouvernement bevelen uit- 
gevaardigd om de forten aan de zeekust 
in staat van verdediging te stellen en de 
geregelde troepen en de militie gereed 
voor de dadelyl»e dienst le maken. 


InLe Courrier desEtats Unis van den 


12 November wordt ook melding gemaakt 
van deze expeditie. 
Er is geen twyfel, 


dat er eene expeditie uitgerust wordt door 
Generaal Floris tegen de Ecuator, en daar 
men dezen Generaal het voornemen toe- 
schryft, om over de landengte van Panama 
zich een korten weg naar de Ecuator te 
banen, zal hel Opper Bestuur van Nieuw 
Grenada misschien bevelen gegeven heb 
ben om de zeekusten in slaat van verdedi- 
ging te stellen. 


Men was in de Vereenigde Staten zeer 


ongerust over het eskader dat Vera Crui 
blokkeert. 
De orkaan heeft plaats gehad 


1 op den 10 en 11 October, en de laatste bc- 
' rigten van dit eskader waren van den 9 


\ October. 
De eerstkomende tyding zal dus 


beslissen of dit eskader insgelyks al of niet 


" door den orkaan heeft geleden. 


! 
Men is te Dcmerary zeer tevreden met 


. de Cooliesof Indische werklieden. De on- 
. dervinding leert dat zy, als werklieden in 
. den akkerbouw, op den duur, de voorkeur 


boven de negers verdienen. 


) 


l 
De geneeskundige tydschriften bevatten 


, onderscheidene gevallen, vermeldende dal 


» huisgezinnen, welke aardappelen gegeten 


i hadden, welke door de ziekte waren be- 


smet, in hospitalen eene geneeskundige be« 
handeling van eene maand tyds hebben 
moeten ondergaan, eer ty geneïen waren. 
De ziekte verschynselen zyn bvna gelyk 
aan die der vergifti?inir. 
In lerland, waar 
het volk honaer lydt, zyn zulke gevallen 
van vergiftiging door aanjiestokene aard- 
appels niet zeUHaam. 
Men ontwaart 
zelfs eene kwade lucht, wanneer men voor- 
by een veld gaat, waarop zulke aardappe- 
len zich bevinden. 
Zelfs de varkens wei- 
geren dezelve te eten . 


Het engelsche gouvernement neemt al- 
le mogelyke maatregelen, om den hon- 
gersnood voortekomen. 
Men heeft het 
voornemen te kennen gegeven om de in- 
komende regten op levensmiddelen geheel 
en al wegtenemen. 


Het Bestuur heeft den aartsbisschop van 
Canterbury verzocht om hetformulier van 
een gebed optestellen, waarin de afwering 
van dendreigenden hongersnood denhemel 
afgebeden wordt. 
De Engelsche dagbla- 


den beheUen thans den inhoud van dit 
gebed. 


De amerikaansche Courantiers schryven 


"et aan dejo aardappelen ziekte toe, dat 
Engeland zoo toegefelyk is geweest by het 
sluiten van het traktaat ter verdeeling van 
het Oregon gebied ; en dat Engeland en 
Frankryk zich onzydig houden in den Mext- 
caanschen oorlog. 


Het is vooral het fransche kabinet, het- 


welk in de laatste tyden jegens Noord A- 
merika vyandelyke getindhe len heeft aan 
den dag gelegd, door iien do Amerikanen 
derFransche natie een slechtvoorbeeld ge- 
ven, door aantetooneu tot welk een hoo- 
gen bloei eene republiek kan geraken.—- 
Engeland en Frankryk behouden derhalve 
eene gedwongene neutraliteit, aangezien, 
men thans de vriendschap van Noord A« 
merika noodig hseft. 


De veihuizing naar N. Amerika neemt 


gedurig toe, en het is niet alleen het perso- 
neel dat Europa verlaat, maar de landver- 
huizers voeren ook hun vermogen met zich 
mede. 
Zoo wordt er jaarlyksop die wyze 


eene aanzienlyke som in specie uit Europa 
naar Amerika overgevoerd. Di wyls leest 
men in de Noord AmeriLaaische Couran» 
ten van nieuwe overeenkomsten tusschen 
den President en de hoofdeu der Indiaan» 
sche stammen, waarby daze stammm hun 
grondgebied, gelegen aan de oostiydu van 
de Missisipi, voor eene bekere som geld* 
aan de Amerikanen afstaan en zich ver- 
binden naar de west jyde dier rivier te ver» 
buiten, waar reeds zoo velaverhuisde stam- 
men zich bevinden. 


Door deie Indiaansche volksstammen 


naar de westzyde van de Missisipi te doen 
verhuizen, breideu zich de nederzettingen 
der Amerikanen verder uit aan de oevers 
van deze rivier en kunnen ook de ourope- 
sche landverhuizers niuuwe gronden ler 
ontginning bekomen; 
want de Indianen 


onderhouden zich meestal met de jagt en 
de visschery, en bebouwen het land niet. 


Er worden thans niet alleen inFrankryk, 


maar ookin Holland proeven genomen met 
den rystbouw, welke, zoo het gelukt, de 
aardappelen 
eenigzins 
zal kunnen 
ver» 


vangen. 


Regen in de maand November. 


Met uitzondering 
van weinige dagen 


heeft het de gansche maand door gere- 
gend. 
De regenbuijen 
waren zwaar en 


gingen, eveneens als in de maand October, 
vergezeld van zware en aanhoudende on» 
wcersbuijen. 
Men kan zich weinige jaren 


herinneren, waarin het onweder zoo lang 
aangehouden heeft. 


Het verblydt ons te kunnen vermel- 


den, dat op de meeste plaiUagion de mais. 
velden heerlyk staan en belooven, by aan- 
houdende regen, een schoonen oogst te 
zullen leveren. 
Eenige plantagien, welke 


de vroege regens van October niet gehad 
hebben en waar later is geplant geworden, 
hebben zwaar geleden door de vernieling 
van de rupsen; gelukkiglyk blyft de regen 
nog aanhouden, zoodat men dose schade 
eenigzins zal kunnen vergoeden; want niet 
zelden heeft de in December geplante maïs 
een goeden oogst opgeleverd,terwyl de ge- 
plante mais inNovember.wanneerhei vroe- 
ger zwaar geregend heeft, altoos mislukt is. 


De Curacaosche CouraDt. 


GEMENGDE BERIGTEN. 


Een der duitsche dagbladen deelt eenige 


byzonderheden mede omtrent het doel der 
vergadering, welke te Londen plaats moet 
hebben,en tot bywoning van welkeCzer'Ay 
zich derwaarts hééft begeven. 
Dit doel 


zou in niets minder bestaan dan in de we- 
dervereeniging van alle Christelyke 
ge- 


!oofsbelydenisBen, op grond der Evangeli- 
sche waarheden. 
Geene anderen zyn tot 


bywoning 
dezer vergadering 
toegelaten 


dan die de volgende punten gelooven en 
belyden : 
De goddelyke ingeving, gezag 


en 
volkomen 
genoegzaamheid 
der 
11. 


Schrift; de eenheid der Godheid en de 
drieëenhcid der personen in dezelve; de 
gcheele verdorvenheid der menschelyke 
natuur, ten gevolge van do zondeval; de 
merischwording van Gods Zoon, en zyn 
werk tot verzoening van het zondig mensch- 
dom ; de regtvaardiging des zordaars al- 
leen door het geloof; het werk des H. 
Geestes in de bekeering en heiliging de 
tondaars; het regt en de verpligting van 
byzondere personen, om de 11. Schrift uit 
te leggen ; de Goddelyke instelling van het 
Cbrietelyk predikersambt, en van da Sa- 
cramenten van Doop en Avondmaal, be- 
nevens hunne voortdurende geldigheid. 
< 


De pruissische hofprediker Sydow en pro» 
fassor Sack zouden aan de uitnoodiging 
tot bywoning deze vergadering gevolg ge- 
ven, en ook professor Tholuck, namens 
het ministerie van geestelyke aangelegen- 
heden, daaraan deel nemen. 


Uit Wilna wordt gemeld, datin deWen- 


sinskische Kreitz, aan den oever van deri- 
vier Wilija, in den, onder 54° 30' noorde- 
lyke breedte en 44° 6' lengte gelegen, 
tuin, in den nacht van den 4 April, na een 
Storm en zwaar onweder, manna, ter groo- 
te van hagchj is gevallen. 
Een dergclyke 


mannarogen had in January van dit jaar 
in Jcniecheger, in Klein Azië, plaats. 
Al- 


daar vici de manna ter groote van bazel 
nooten en in zulk eene menigte, dat de 
grond er 3 4 4 duim hoog mede bedekt 
was en de bewoners er zich eenige dagen 
mede konden voeden. 
Eene dergelyke 


manna viel ook aldaar in 1841, even als 
den 23 Mei van dat jaar in de Eriwansche 
kreitz, naby de kolonie Kawar, alwaar 
men 720 pond manna verzamelde. 
Ook 


in Urmia viel gedurende het verblyf der 
Russische troepen in Persie veel manna ; 
tindeiyk weet men, dat by Herat ook 
manna in overvloed is gevonden. 


lntusschen is die mannaregen zeer zeU- 


38am, 
By onderzoeking ii gebleken, dat 


liet niet ai.ders is dan eene soort van mos, 
welke het eerst door Pallaa in de Kaspi- 
sche steppen werd ontdekt en door hem 
Lichen esculentus werd genaamd. 
Deze 


mos wast vooral in de steppen van Arme- 
nië en in het noorden vanPersie. Leveillier, 
de reisgenoot van Demidoff, vond dezelve 
in deKrim. 
By een scheikundig onder- 


zoek, bevond de heer Neljubin de manna 
te bestaan uit een smaragdkleurigen harts, 
eene geringe hoeveelheid slyfsel, verder 
gom, eene witachtige zelfstandigheid,plan- 
terdym en hoofdzakelyk uit eene soort van 
mos (Baumsplint). 
Deze in eenige stre- 


ken zeer rykelyk wassende mos, welke als 
voedsel kan gebruikt worden, wordt by 
sterken wind in 
de hoogte gevoerd en 


soms op verren afstand nedergeworpen, 
als wanneer dezelve, by het nedervallen, 
de aarde, even als de hagel of sneeUW» 
met eene laag bedekt. 


By gelegenheid, dat iemand op de 8« 


dientie oen paus over de tevredenheid des 
volks sprak, zeide hy : "Myn volk kan 
geregtigheid en zachtheid van my ver- 


wachten, want myn eenige rigtsnoer is dit 
hoek!" 
Daarby legde hy zyne hand op 


het Nieuwe Testament. 


De paus, wetende hoe zwak de mensch 


is en hoe hem het egoïsmus eerst aan zich- 
zelven en dan aan de zynen doet denken, 
en bedenkende, dat de mensch gehouden 
is zyne zwakheid te bestryden, heeft zyne 
nabestaanden, die reeds posten bekleedeo, 
naar de provinciën gezonden om allen 
schyn ran népotismus te vermyden. 
Zy- 


ne bloedverwanten kunnen op geene voor- 
regten rekenen. 


Volgen8 le Messager de Gand, stellen 


de Belgen al hunne hoop op den tegen- 
woordigen paus, om uit hunne geestelyke 
slaverny verlost te worden. "Indien de 
nieuwe paus—zegt dat dagblad—niet ver- 
giftigd wordt, hetwelk te vreezen is, zoo 
kunnen wy Belgen alloen van hem ver- 
wachten eenmaal bevryd te worden van 
het bisschoppelyk bestuur, van onze 500 
kloosters en van de monopolie van het Je- 
zuïtisch onderwys." 


Na dat Gregorius XVI. byna 3 maan- 


den dood was, begon het dagblad Diario 
di Roma zyn lof uit te bazuinen. 
Zyne 


daden hebben grootendeels bestaan in het 
uitbreiden van zendelingen, het benoemen 
van nieuwe bisdommen, enz. 
Aan hetBa- 


silica heeft hy het kostbare reliquiarium 
van het heilige ki ais vereerd ; in 1838 ver- 
sierde hy de madonna der Basilica Libri- 
ana mot eene kostbare diamanten kroon ; 
de door de aardbeving vernielde stad Urn- 
bricns isgedeeltelyk door hem opgebouwd, 
het fort van Ancona hersteld, enz. 


Dus verre had elk Spaansch cavalerie- 


regement een eigen heilige. 
De inspec- 


teur-generaal heeft, in overeenstemming 
met de hooge geestelykheid, dcia heiligen 
afgedankt 
en St. Jacobus tot bescheitn. 


heilige aller cayaieneregementen 
aan- 


gesteld. 


Uit Madera wordt gemeld, dat aldaar 


ongeregeldheden hebben plaats gehad.— 
Eenige roomschen hadden zich op de hui- 
zen van verschillende protestanten gewor- 
pen, omdat verscheidene Portugezen tot 
het protestantisme waren overgegaan.— 
Daar de autoriteiten de orde niet konden 
handhaven en zelfs de woningvan den En- 
gelschen 
predikant 
Kalley 
geplunderd 


werd, heeft deze zich met verschillende 
andere familien op eene Engelsche stoom- 
boot ingescheept. 


In Engeland heeft men noch loteryen, 


noch hazardspelen, daarentegen heeft zich 
daar de hartstogt van het spel in eenen 
anderen vorm lucht gegeven, namelyk in 
het wedden. 
In Engeland wedt alles :de 


financier in staatsschuldbrieven en indus- 
triëlen aandeelen, de geringere klassen 
in 


vuistgevechten, de aristocratie in paa de- 
Wedloopen. 
lntusschen bepaalt zich deze 


laatste soort van wedden niet uitsluitend 
tot de hoogere kringen ; van deze heeft sy 
*ich ook tot de mindere standen uitgebreid, 
die haar met gelyse drift, hoewel dan met 
geringere middelen huldigen. 


Een artikel in een der dagbladen zegt 


aangaande de jongste wedloopen by Ep- 
som en Ascot het volgende: 
Fraai zyn 
do paarden, die mededingen ; bekoorlyk is 
de landstreek, waar zy loopen ; en belang- 
wekkend is het aanschouwen der volks- 
menigto, hoog en laag, die zich verdringt 
om de paarden te zien loopen. 
De hoofd- 
tak is echter niet de paarden, niet de 
menschen, niet de landstreek; de hoofd 
«aak is het geld, de weddingschappen.— 
De eigenaar van elk paard, dat medeloopt, 
moet zynen inzet geven, dat wil zeggen 
wedden, dat het den prys wint; en over 
het algemeen behalve 
de eigenaars der 


paarden en de jockeys, dis ook hunne rol 
by de zaak spelen, kan men vryelyk stel» 
len, dat de eigenlyke wedders van profes- 
sie eene klasse van 2 tot 3000 personen 
uitmaken, die leden van de hoogste fatni" 
lien in zich bevatten. 


De leiders der nieuwe tory oppositie, 


Lord G. Bentinck, 
in het Lagerhuis, en 


Lord Stanley, in het Hoogerhuis, beklee- 
den, zoo men weet,aanzienlyken rang on* 
der de ridders van het heidegras (turf), en 
het is eene daadzaak, dat zelfs de jongste 
parlementaire stryd in hunne gezelschaps- 
kringen als paardenwedloopen werd bc* 
handeld en beredeneerd, waarby al de po- 
litieke wedrenners hunne eigene namen 
hadden. 
De hertog van Wellington, by 


voorbeeld, heette de yteren meester (iron 
master). 
Maar ook buiten dccc klasse 


van wedders van beroep is het moeijelyk 
te zeggen hoe vele niet wedden. 


In allebier- en wynhtiizen bestaanclub3, 


wier leden eene matige wekelyksche by» 
drage storten tot een geheel beloop van 1.0 
sh., I£2 £ en daarenboven. 
Deze be- 


palen nu van tyd tot tyd by dobbeling on- 
derling de namen der voor eenen bestaan- 
den wedloop ingeschreven paarden, en na 
den wedloop ontvangt deeigenaar van het 
winnende paard, den eersten prys. 
Een 


bepaald gedeelte van de geheele som der 
bydragen wordt in eenen maaltyd van de 
leden in het wynhuis zelve verteerd, 
Op 


deze wyze nemen bykans alle mannelyke 
kroegbezoekers aan de beweging deel, on, 
omstreeks dezen tyd kan men naauwelyks 


een glas bier drinken, zonder steeds van 
Jago, Merrey,Roy, Pyrrhus, Scot en an- 
dere beroemde paarden te hooreti spreken. 


De wedrennen treden in de plaats van 


de afgeschafte loteryen ; de menschen den- 
ken daarby slechts aan het geld ; op zyn 
best worden de paarden 
door hoofere 


dryfverengeleid, doorglorie, door naroem; 
want de beeldten^s van eiken overwinnaar 
wordt terstond na den wedloop in koper- 
druk, litografie en schilderdoek vermenig- 
vuldigd. 
Menig wynhuis is gedecoreerd 


met ruwe afbeeldsels van zoodanige over- 
winningen van paarden, 
tevens met aan- 


wyzing van plaats, naam en afKomst. 
De 


teutonische grondigheid schynt den En- 
gelschman zelfs by zyne menscheiiiiefdD 
niet to verlaten ; hy begint inderdaad a'.- 
tyd by den grondslag, wanneer dete do 
laagste is i honden, paarden en negers be- 
senermt hy. laat daarentegen zyn eigea 
ras, de behoeftigen, meedoogenloos aan het 
noodlot over. 


Uit de proeven van den Heer Dr. Box- 


cherie 'm het woud van Compiegne met 
houtfuur (acide pyroligneux) genoman, ter 
beveiliging v&n het hout tegen verrotting 
is gebleken, dat van gewone spoorwegbal- 
ken voorde helft mt houtzuur geprepa- 
reerd en drie jarenin dan grond begraven, 
do geprepareerde helft gaaf en hard, het 
andere einde daarentegon zacht en ver- 
gaan was. 


Eenige dagbladen hebban medegedeeld, 


dat de bekende dierentemmer van Am- 
burgh te Boston door een tyger zou ver- 
scheurd xyn- 
Brieven uil Bjstm 
weer- 


spreken dit berigt en verzekeren, dat die 
heer zich &eer welvarende bevindt. 


De Curacaosche Courant. 


DczeCourantwordtgedruktenuiigegevtn 


Ut Drukkerij van A. L. S. MULLER fy 
J. F.NEUMjiNwz.,i% de Willemstad, 
Hitre Straat, Huis JYo> 41. 
Deprys der 


telve ii ’l2. sjaars, te betalen om de drie 
naanden. 
De pryt der ddverlenticn it 25 


Oentenperregel, dochvoor eene Advertentie 
om slechts«e»regel, betaalt men 50 Centen. 


